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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de Belgische, nabij Nederland gelegen, kernreactoren 
in Tihange en Doel regelmatig stilgelegd worden vanwege veiligheidspro¬ 
blemen; 

constaterende dat in België een stroomtekort dreigt en mede daarom in 
België besloten is om de op leeftijd zijnde kernreactoren in Tihange en 
Doel toch nog tien jaar door te laten produceren; 

overwegende dat vanwege de veiligheid en de afvalproblematiek het 
wenselijk is dat deze kernreactoren toch gesloten worden, ook omdat bij 
een kernramp de gevolgen daarvan niet alleen in België terechtkomen 
maar ook in Nederland, Duitsland en Luxemburg; 

overwegende dat Duitsland en Luxemburg de Belgische regering daarom 
verzocht hebben in ieder geval de kernreactoren in Tihange te sluiten; 

verzoekt de Nederlandse regering, zich aan te sluiten bij Duitsland en 
Luxemburg, en de Belgische regering te verzoeken Tihange en Doel te 
sluiten; 

verzoekt de regering tevens om, met de Belgische regering in overleg te 
treden om de interconnectiecapaciteit tussen Nederland en België 
versneld uit te breiden, zodat op deze manier met behulp van schone 
energie een stroomtekort in België niet meer zal voorkomen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Fokke 
Jan Vos 


kst-32645-82 
ISSN 0921 -7371 

's-Gravenhage 2016 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 32 645, nr. 82 





